Tickfield Inspection Checklist: czy darmowa aplikacja potrafi uczynić zdjęcia z inspekcji niepodważalnymi?
Darmowa aplikacja do inspekcji działająca offline, która wypala godzinę, strefę czasową i pozycję GPS w każdym zdjęciu i podpisuje je SHA-256. Na tle trzech rywali.
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Tickfield Inspection Checklist to darmowa aplikacja na iPhone'a i iPada, która prowadzi inspekcję według listy kontrolnej i tego samego dnia wydaje raport w PDF. Zawiera 42 gotowe szablony, wypala datę, strefę czasową i pozycję GPS w każdym zdjęciu oraz liczy skrót SHA-256 każdego obrazu, żeby późniejsza edycja była widoczna. Działa offline i nie wymaga konta.
Ujawnienie: AppStoryo jest prowadzone przez studio, które tworzy Tickfield Inspection Checklist. Poniższe porównanie opiera się na kryteriach weryfikowalnych publicznie i wskazuje realne alternatywy.
O tym, czy zapis inspekcji wytrzyma, gdy ktoś go podważy, decydują trzy rzeczy: czy zdjęcie jest powiązane z miejscem i godziną, czy lista kontrolna odpowiada przepisowi, który się sprawdza, i czy raport dotrze do zleceniodawcy tego samego dnia. Tickfield Inspection Checklist jest darmowa w App Store.
Co właściwie robi Tickfield Inspection Checklist?
Aplikacja obsługuje całą pracę od początku do końca: wybierasz listę, przechodzisz obiekt, odpowiadając Tak, Nie lub N/D, po drodze zgłaszasz spostrzeżenia, a potem eksportujesz PDF. Biblioteka liczy 42 szablony obejmujące bezpieczeństwo pracy, ochronę przeciwpożarową, pojazdy, odbiór mieszkania, budownictwo, higienę żywności i 5S, każdy przedstawiony w języku aplikacji, a nie tłumaczony doraźnie.
Twoje własne szablony przyjmują dziewięć typów pytań, z pytaniami obowiązkowymi, oceną ważoną i pytaniami warunkowymi, które pojawiają się tylko wtedy, gdy wcześniejsza odpowiedź tego wymaga. „Nie” albo wartość zmierzona poza ustalonym limitem automatycznie zgłasza spostrzeżenie. Szablony mają wersje, więc edycja jednego nigdy nie przepisuje inspekcji już zamkniętych — szczegół, który oddziela prawdziwe narzędzie inspekcyjne od zwykłego kreatora formularzy.
Wersja 1.0 ukazała się 19 października 2026 roku, waży 108 MB i wymaga iOS 15.0 lub nowszego, obejmując tym samym 130 modeli urządzeń, w tym generacje iPhone'a, z których alternatywy opisane niżej już zrezygnowały.
W jaki sposób kamera dowodowa sprawia, że zdjęcie trudno podważyć?
Każde zdjęcie jest pieczętowane w samych pikselach, a nie w metadanych, które kopia by zgubiła. Opis w sklepie przedstawia kolejność bez ogródek:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
Nietknięty oryginał zostaje obok pieczętowanej kopii, a oba pliki noszą skrót SHA-256. SHA-256 to jeden z siedmiu algorytmów określonych w NIST FIPS 180-4, czyli Secure Hash Standard, którego skróty mają od 160 do 512 bitów; norma stwierdza, że skróty służą do wykrycia, czy wiadomości zmieniły się od chwili ich wygenerowania. Przelicz skrót, porównaj go z zapisanym i jeden zmieniony piksel sam się zdradzi.
Dlaczego to ma znaczenie poza laboratorium: zgodnie z regułą 901(b)(9) amerykańskich Federalnych Reguł Dowodowych jedną z uznanych dróg uwierzytelnienia dowodu jest materiał opisujący proces lub system i wykazujący, że daje on dokładny wynik. Pieczętowane zdjęcie, zachowany oryginał i zgodny skrót opisują dokładnie taki proces. Tickfield Inspection Checklist sama z siebie nie czyni zdjęcia dopuszczalnym dowodem; daje ci coś, co można opisać.
Czy 42 wbudowane listy odpowiadają realnym przepisom inspekcyjnym?
Częściowo, a uczciwa odpowiedź zależy od reżimu prawnego. Weźmy budownictwo w Wielkiej Brytanii: artykuł 24 rozporządzenia Construction (Design and Management) z 2015 roku określa, co musi zawierać raport z inspekcji — imię i nazwisko oraz adres osoby, na której zlecenie ją przeprowadzono, lokalizację, opis sprawdzanego miejsca wraz ze sprzętem i materiałami, datę i godzinę inspekcji oraz szczegóły wszystkiego, co mogłoby stworzyć ryzyko. Kamera dowodowa i nagłówek PDF przechwytują razem wszystkie pięć elementów.
Z higieną żywności jest tak samo. Zasady HACCP według FDA liczą siedem punktów, a ostatni nakazuje ustalić procedury zapisu i dokumentacji, przy monitorowaniu jako zasadzie czwartej. Cykliczna lista z datowanym zdjęciem dla każdego punktu krytycznego to uprawniony sposób realizacji tych dwóch zasad. Czego szablony nie potrafią: powiedzieć ci, który reżim obowiązuje na twoim obiekcie, ani nadążyć, gdy któryś się zmieni.
Jak w praktyce wyglądają raporty PDF i spostrzeżenia?
Raporty są w trzech stylach — Klasycznym, Kompaktowym i jako raport fotograficzny — z nazwą, logotypem i kolorem twojej firmy oraz porównaniem przed i po względem poprzedniej inspekcji. Raport można napisać w dowolnym z 44 języków, niezależnie od języka aplikacji: to funkcja, którą wykonawca prowadzący inspekcję dla zagranicznego klienta zauważy jako pierwszą.
Spostrzeżenia mają priorytet, zdjęcia przed i po, miejsce, osobę odpowiedzialną, termin i przypomnienie. Zaimportuj rzut z PDF-a lub obrazu, a będziesz mógł rozstawiać na nim numerowane pinezki w kodach kolorystycznych; numery nie zmieniają się, więc spostrzeżenie przywołane w raporcie miesiąc później nadal wskazuje to samo miejsce. Odpowiedzi i spostrzeżenia eksportują się także do CSV, a pełną kopię można wysłać na iCloud Drive, Google Drive, OneDrive lub Dropbox, opcjonalnie za hasłem. Tickfield Inspection Checklist jest darmowa do pobrania w App Store.
Której aplikacji do inspekcji naprawdę powinieneś użyć?
Wybierz Mitti (by SafetyCulture), jeśli te same obiekty sprawdza kilka osób
	Darmowa, wersja 26.42, zaktualizowana 18 października 2026 roku, w App Store od lutego 2012 roku, 32 333 ocen przy średniej 4,7 — dorobek, któremu nic tutaj nie dorównuje
	Jej własny opis mówi o 80 000 organizacji, a całość zbudowano wokół wspólnych szablonów i konta, czyli tego, czego potrzebuje firma z wieloma inspektorami
	Kosztuje cię iOS 17.0 lub nowszy, 349 MB i konto w chmurze; 14 języków interfejsu wobec 44 języków raportu w Tickfield

Wybierz Site Audit Pro, jeśli chcesz dojrzałe narzędzie za jedną opłatę
	12,90 USD jednorazowo, wersja 10.8.0, zaktualizowana 16 października 2026 roku, w sprzedaży od kwietnia 2011 roku, 11 316 ocen przy średniej 4,8 — najwyższa nota w tym porównaniu
	82 MB i najlżejsza instalacja tutaj, z piętnastoma latami dopracowywania raportów
	Tylko po angielsku i iOS 17.0 lub nowszy

Wybierz Tap Inspect, jeśli zawodowo piszesz raporty z przeglądu domów
	Darmowa do pobrania, wersja 9.1.0, zaktualizowana 17 października 2026 roku, od października 2010 roku, 4 928 ocen przy 4,8
	Zrobiona specjalnie pod opisowe raporty z przeglądu domów — pracę, do której pozostałe trzy tylko się zbliżają
	Tylko po angielsku, iOS 17 lub nowszy i ograniczona do tej jednej branży

Wybierz Tickfield Inspection Checklist, jeśli dowód musi obronić się sam
	Jedyna z czterech, która wpisuje strefę czasową, pozycję GPS i jej dokładność w piksele i przechowuje skrót SHA-256 obu plików
	Darmowa, bez konta i bez uprawnienia do sieci, w pełni offline i jedyna działająca na iOS 15.0 — wszystkie trzy rywalki wymagają iOS 17
	Wersja 1.0 jeszcze bez ocen, bez wydania na Androida i bez wspólnej przestrzeni roboczej w chmurze
	Darmowa w App Store

Kiedy Tickfield Inspection Checklist nie jest właściwym narzędziem?
Trzy sytuacje, bez ogródek. Jeśli zespół korzysta z jednej wspólnej biblioteki szablonów i potrzebuje wyników na pulpicie, aplikacja nie ma przestrzeni roboczej w chmurze, a Mitti (by SafetyCulture) jest lepszą odpowiedzią. Jeśli twoi inspektorzy noszą telefony z Androidem, nie istnieje dla nich żadne wydanie. Jeśli chcesz dekady ocen, zanim powierzysz narzędziu zapis o znaczeniu prawnym, wersja 1.0 bez ocen jest uczciwym powodem, by poczekać.
I granica, którą twórca sam stawia w opisie: listy „nie zastępują inspekcji wymaganej przepisami”. Pieczętowana fotografia dokumentuje to, co widziała osoba kompetentna; nie czyni tej osoby kompetentną i nie zastępuje inspekcji, którą prawo zastrzega dla wykwalifikowanego inspektora.
Tickfield Inspection Checklist: często zadawane pytania
Czy Tickfield Inspection Checklist jest naprawdę darmowa?
Tak. App Store podaje ją bez opłat, bez reklam, bez subskrypcji i bez zakupów w aplikacji. Opis wskazuje też, że nie trzeba konta ani rejestracji i że aplikacja nie zbiera żadnych danych analitycznych ani śledzących.
Czy działa bez zasięgu?
W pełni. Listy, kamera dowodowa, rzuty, spostrzeżenia i eksport PDF działają na urządzeniu. Tylko adres pocztowy nadrukowany na zdjęciu potrzebuje połączenia; współrzędne GPS i wartość dokładności już nie.
Czy jest wersja na Androida?
Nie. Na 20 października 2026 roku istnieje tylko w App Store dla iPhone'a i iPada, a w Google Play nie ma opublikowanego odpowiedniego pakietu. Jeśli twoi inspektorzy mają Androida, Mitti (by SafetyCulture) obsługuje obie platformy.
Co powstrzymuje kogoś od późniejszej edycji zdjęcia z inspekcji?
Nic nie powstrzymuje edycji, ale aplikacja czyni ją wykrywalną. Zachowuje nietknięty oryginał obok pieczętowanej kopii i przechowuje skrót SHA-256 obu. Przeliczenie skrótu i porównanie go ujawnia każdą zmianę, do jednego piksela.
Czy mogę zbudować własną listę zamiast używać szablonu?
Tak. Szablony przyjmują sekcje i dziewięć typów pytań, z pytaniami obowiązkowymi, wagami i pytaniami warunkowymi. Wartość poza limitem albo „Nie” zgłaszają spostrzeżenie, a edycja szablonu nigdy nie zmienia inspekcji już zakończonych.
Czy aplikacja zastępuje inspekcję wymaganą przepisami?
Nie i opis mówi to wprost. To narzędzie dokumentacyjne: zapisuje, co inspektor zobaczył, w formie trudnej do późniejszego podważenia. Tam, gdzie prawo wymaga osoby wykwalifikowanej, żadna aplikacja tego obowiązku nie zmienia.
Które iPhone'y ją uruchomią?
Każdy z iOS 15.0 lub nowszym, co opis przelicza na 130 wspieranych modeli urządzeń. To najszerszy zasięg z czterech porównywanych tu aplikacji: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro i Tap Inspect wymagają iOS 17.
Czy mogę wyciągnąć odpowiedzi jako dane, a nie PDF?
Tak. Odpowiedzi i spostrzeżenia eksportują się do CSV, a całą bazę można wyeksportować jako jeden plik albo zapisać na iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropboksie lub samym telefonie, opcjonalnie z hasłem. Raporty wychodzą w PDF w trzech układach.
Czy nadaje się dla zespołu, a nie jednego inspektora?
Tylko częściowo. Uczestnicy i podpisy są zbierane na urządzeniu, a raporty można wysłać mailem, ale nie ma wspólnej biblioteki szablonów ani centralnego pulpitu. Przy kilku inspektorach produkt chmurowy pasuje lepiej.
Jeśli potrzebujesz zapisu, który potrafisz wyjaśnić komuś, kogo tam nie było, pieczętowane zdjęcie i zgodny skrót są powodem, by ją wypróbować. Tickfield Inspection Checklist jest darmowa w App Store.
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